Jözei Winkowski 


b. dyrektor Gimnazjum polskiego w Cieszynie, emer. dyrektor V. Gimnazjum państw. 


im. J. Kochanowskiego w Krakowie, kawaler Krzyża oficerskiego „Polonia Restituta‘ 


przeżywszy lat 86, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 11 lutego 1937 r. w Krakowie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 13 b. m. o godz. 11', 

rano w kaplicy na cmentarzu rakowickim, poczem nastąpi eksportacja do grobu, na które-to 

smutne obrzędy w ciężkim żalu pozostała żona, dzieci i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 
Kolegów Zmarłego, Uczniów i Znajomych. 


zakŁao „CONCORDIA“ 
POGRZEBOW 


Y 
— JANA WOLNEGO 


Kraków. pl. Szezepański 2. Telefon 103-31, 


